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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി3 / 18852 / 13 / എം . സി. റ്റി . 


2014 ഏപ്രിൽ 5 . 


അസ്സൽ 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 2010 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 6 - 2014, 3 മണി. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യാ 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേ ണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 261/2013. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 18 - 6 - 2014 , 2 . 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 6 - 2014 , 3 മണി. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് അനസ്തേഷ്യാ മെഷീൻ റിപ്പയറും 
കാലിബഷനും. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ യ് ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 


എണ്ണം 8. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
Go Balo Cô DT 630o0o0o0 6 - 5 - 20 14 - 20ml 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C3 - 18852 /2013/MCT. 

5th April 2014 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the repair and calibration of 
Anesthesia Machine of the following items required for 
Anesthesiology Department , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to The Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 261/2013 . 

Name of Equipment Repair and Calibration of 
Anesthesia Machine. 

Quantity — 8 Nos. (Specification attached ). 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original — 420 . 
Duplicate — " 210 . 


4 . Cleaning , lubrication , adjustments ofmachine parts as 

necessary . 
5. Inspection , Testing, Repair/Replacement of safety 

mechanisms like Oxygen fail safe, Proportionating 

devices. 
6 . Replacement of worn out wheels to ensure smooth 

movement of machine. 
7. Checking, replacement of worn out parts of flow 

meter assembly. 
8. Servicing of brakes. 
9. Inspection testing , Replacement of parts of hanger 

yoke assembly. 
10 . Inspection testing , Replacement of pop off valves as 

necessary. 
11 . Inspection testing , replacement of pressure gauges/ 

parts . 
12. Painting of machine/parts as found necessary . 
13. Testing of patency of all tubing , including back bar. 
14 . Testing of leaks and ensuring that leaks are within 

standard limits. 
15. Testing , Repair /Replacement of parts / whole of 

pressure regulator. 
16 . Pressure testing of all pressure system of the 

machine and commissioning . 
17 . Other tests/ repairs found to be necessary for the 

safe and smooth functioning of the machine . 
18 . Warranty through out the year and for another 

6 months after the completion of one year. 
19. Certification regarding 
(i) Satisfactory working of safety features and 

oxygen proportionating devices and other safety 

features. 
(ii) Oxygen concentration calibration at Outlet with 

and without Nitrous oxide , with and without 

vapouriser. 
(iii) Satisfactory working status of flow meters, 

pressure regulations, oxygen flush , pop off 

valves including calibration . 
( iv ) Leaks within specified standards. 


Last date and time for sale of tender form 
17 -6 -2014 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18 -6 - 2014 , 2. 30 p . m . 


Opening date and time of tender — 18 -6 - 2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 6 - 5 -2014 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


Specifications of Periodic Maintenance of Anaesthesia 

Machines (for one year) 


1. 


1. Checking for faults , Repair /Replacement of faulty 

Components , Alarms, Calibration of flows, every 4 
months for one year ( four times in one year ) to be 

done at the current location of the machine . 
2. Replacing all worn out parts. 
3. Inspection , Testing , repair/replacement of machine 

parts -electronic , pneumatic components . 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm , 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


നമ്പർ ബി2/ 8121/ 2013/ എം . സി .എച്ച്. വ . ആ . 2014 മേയ് 3. 

- ആലപ്പുഴ, വണ്ടാനം ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 2014 - 15 കാലയളവിൽ താഴെ 
പറയുന്ന ആഹാര സാധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ ഉദ്ദേശമൂല്യം 
- 23,70, 000 ( ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം 
രൂപ മാത്രം) ആണ്. 

ഇനവിവരം- ബഡ് (വെള്ള) 800 ഗ്രാം പായ്ക്കറ്റ്(ഗവ. 
അനുശാസിക്കുംവിധം ഗുണമേൻമയുള്ളത്). 

- ദർഘാസ് കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ ബി2 / 8121/ 2013 / 
എം . സി . എച്ച്., വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
സൂപ ണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പത്രി, വണ്ടാ നം , ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
18 - 6 - 2014 പകൽ 2 മണിക്ക് മുമ്പായി ആ ഫീ സിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
18 - 6 - 2014 പകൽ 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ അതിന്റെ 
- വിലയായ 3,600 - 5 % വില്പനനികുതിയും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഒന്നിന് 1, 800 - 5 % വില്പന നികുതിയും അടച്ച് 
16 - 6 - 2014 പകൽ 2 മണിക്ക് മുമ്പായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ 
എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ് ക്കേണ്ടതും 1 - 1 - 2014 - നോ അതി നു ശേ ഷിമോ 
ത ഹ ശീൽ ദാ രിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ദർ ഘാ സു കാ രന്റെ 
സാമ്പത്തികശേഷി തെളിയിക്കുന്ന സോൾവെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
( സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്) ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

- ടെണ്ടർ നിബന്ധനപ്രകാരം കരാറുകാർ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രി 
അധികാരികൾ കരാറുകാരന്റെ പേരിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ 
വിൽക്കുവാൻ വേണ്ട പി .എഫ്. എ . നിയമപ്രകാരം നൽകിയ 

ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
ആഹാര സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിയമങ്ങളും കരാറുകാരൻ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 


11 . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 


12 . 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 


13. Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers where ever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 


- മേൽ പറഞ്ഞ ആഹാര സാധനം വിതരണം ചെയ്യുവാൻ 
ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5 % 
വരുന്ന തുക സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതും 
അതിനോടൊപ്പം വിതരണം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാർ - 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നൽകേണ്ടതുമാണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശു പ്രതി 
അ ധികാരികളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


No. B2- 8121/ 2013 / MCHA. 

3rd May 2014. 
Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the Supply of following items for the period 2014 -15 to 

Medical College Hospital , Vandanam, Alappuzha . 
Estimated cost is about " 23 , 70 ,000 . 

- Name of Item - Bred ( White ) -800 gm . Packet ( Quality 
maintained by Government). 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


നിരതദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ടെണ്ടറിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 1,500 + 5 % നികുതി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 2- 7 -2014 , ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ. 


ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 7 - 2014, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
3- 7 - 2014, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി- 31 -3 - 2015. 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം -സൂപ്രണ്ട്, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം. 


സർക്കാർ ടെണ്ടറുകളുടെ എല്ലാ പൊതു നിയമങ്ങളും ഈ 
ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Price of tender form : 

Original _ 3,600 + 5 % VAT. 

Duplicate = 1,800 + 5 % VAT. 

Tender No. B2-8121/2013 and due date should be 
superscribed on the envelope at each tender. Tender 
should be addressed to the Superintendent, Medical 
College Hospital, Vandanam , Alappuzha. Last date of 
receipt of tender is 18 -6 -2014 , 2 p . m . Late tender will not 
be accepted at any cost. The tender will be opened on 
18 -6 - 2014 , 3 p . m . in the presence of tenderers or their 
authorized representatives who may be present at the time. 
Indenting tenderers may obtain the tender form from the 
Office of the Superintendent, MCH , Vandanam , Alappuzha 
on or before 16- 6- 2014 , 2 p . m . 

The persons/ contractors submitting tender should 
produce a solvency certificate , clearly indicating to what 
extent they are solvent from the Tahsildar of the Taluk 
where they reside along with their tenders. 

The persons/ contractors submitting tenders should 
produce the license as per PFA Rules . The tenderer shall 
undertake to supply dietary items according to the 
standard sample and should follow the existing rules for 
the supply of dietary items to the Govt. institutions . 

The successful tenderer shall sign an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 and deposite a sum 
equivalent to 5 % of the value of the contract as Security 
Deposite for the satisfactory fulfillment of the contract 
less the amount of money deposited by him along with 
his tender. 

The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth . 100 and E . M . D . of 1 % 
of the cost. The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Any further information 
about the specification can be obtained from this office 
during office hours . 


No . C1/ 2068/2014 /MCHG. 

23rd April 2014. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following sundry cleaning articles for 
the use of Govt. Medical College Hospital, Kottayam . 


LIST OF ITEMS 


Name of Item 


Specification 


Quantity 
(Nos.) 


750 


2000 


1500 
1200 


2500 


18000 


Govt. T. D . Medical College 
Hospital, Alappuzha . 


(Sd.) 
| Superintendent. 


3000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1. Aluminium Viper 3 feet x 38 cm 
2 . Dishwash Powder 500gs/ pkt 
3. Toilet Cleaning liquid 500ml/bottle 
4. Grass Broom (പുൽച്ചുല്) 3 feet x 18 cm 
5. Brooms (Coconut) 3 feet x 20 cm 

(ഈർക്കിൽ ചൂല് (200 brooms stiks ) 
6 . Safety Razor Blade Standard company 

with ISI mark 
7. Drycell (Small Size) Standard company 

with ISI mark 
8. Drycell (Medium Size) Standard company 

with ISI mark 
9. Drycell (Large Size ) Standard company 

with ISI mark 
10 . White Cleaning liquid 1 litre/bottle lemon 

(lemon grass) flavor grass flavor 
11. Swabing Stick 

1m X 40 cm 
(Moping Stick ) (wooden / fiber) 
12. Toilet Cleaning Brush 1.5 feet length 
13 . Hand Brush 

(wash baisn brush ) 25 cm length 
14. Cobweb Stick 

(ചുക്കിലിക്കമ്പ്) - 3 m length 


2500 


നമ്പർ സി1/ 2068 / 2014 / MCHG. 


2014 ഏപ്രിൽ 23. 


1200 


5000 


1000 


കോട്ടയം ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ശുചീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവ സപ്പെ 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ട റു ക ളോ ടൊപ്പം ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന ങ്ങ ളുടെ 
സാമ്പിളുകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 
ക രാ റു കാ രൻ മേൽ ഇന ങ്ങ ൾ ആശു പത്രി സൂപ്രണ്ട് 
ആ വ ശ്യ പ്പെടുന്ന അള വു ക ളിലും ത വ ണ ക ളി ലു മായി 
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ അയ യ്ക്കുന്ന കവറിന് മുക ളിൽ നമ്പർ 
സി1/2068/ 2014/ MCHG എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 


1000 


2000 


1000 


Samples of items should be submitted along with the 
tenders. The selected tenderer should supply the items at 
the quantity and intervals as ordered by the 
Superintendent. 

Superscription tender number should be specifically 
noted as — No. C1/2068/ 2014 /MCHG . 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ് . 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത ത്തിൽ 
പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവർത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 
കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തിനും, 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


EMD — 1 % of the tender amount. 
Price of tender form — 1,500 + 5 % VAT. 

Date and time of close of sale of tender form 
2 - 7 - 2014, 12 Noon . 


- Date and time for receipt of tender - 2 - 7 - 2014 at 
3 p . m . 

Date and time for opening tender - 3 - 7 - 2014 at 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31-3 -2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Govt. Medical College Hospital, 
Gandhinagar , Kottayam . 

All other general conditions for Govt. tenders should 
applicable to this tender also . 


No . G5-8487/2013 / MCH. 

7th May 2014. 
Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing Tender No. G5- 8487 / 13 /MCH for the supply 
of following item for the use of Medical College Hospital, 
Thrissur. 

Name of Item - X - Ray film cover (15 x 12 ) - 50000 Nos. 
Cost of tender form — 400 + Tax 5 % . 

Closing date and time of sale of tender form 
- 30- 6-2014, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender — 7 -7 -2014 , 
11 a. m . 

Opening date and time of tender — 7 - 7 - 2014 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31-3 -2015. 

Tender should be addressed to Superintendent, 
Medical College Hospital , Thrissur. 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth - 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons . 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 


Office of the Superintendent, 
Govt . Medical College Hospital, 
Gandhinagar, Kottayam . 


( Sd .) 
Superintendent. 


- പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


Medical College Hospital , 
Thrissur. 


( Sd .) 


Superintendent. 


ദർഘാസ്പരസ്യം 


നമ്പർ ജി5 - 8487/ 2013 / എം . സി .എച്ച്. 

2014 മേയ് 7. 
-- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പതിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇനവിവരം - എക്സറേഫിലിം കവർ ( 15 X 12 )- 50000 എണ്ണം. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന് പുറത്ത് ജി5 - 8487 / 13/ 
എം . സി. എച്ച്. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന നികുതിയ ട ക്കം 
വില - 400 + നികുതി 5 %. 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 6 - 2014 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 7 -2014, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 -7 -2014, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


നമ്പർ എസ്3 / 800/ 2014 /എച്ച്. ഡി .എസ്. 

2014 മേയ് 8 . 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

1. ഡവലപ്പർ ലിക്യുഡ് 100 പാക്കറ്റ് ( 19 ലിറ്റർ പാക്കറ്റ്). 
2 . ഫിക്സർ ലിക്യുഡ്- 100 പാക്കറ്റ് (19 ലിറ്റർ പാക്കറ്റ്). 

ടെണ്ടർ അയയ് ക്കു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്3 / 800/ 2014/എച്ച്ഡിഎസ്. എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സടക്കം) - 687. 

ടെണ്ട ർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 6 - 2014 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
10 - 6 - 2014 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 3 - 2015 . 


ദർഘാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട മേൽവിലാസം - 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, തൃശ്ശൂർ. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 11- 6 - 2014, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി - 31- 6 - 2015 . 
- ടെണ്ട ർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ് ക്കേ 
ണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം- സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


No. S3 /800 /2014/ HDS. 

| 8th May 2014, 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items to Govt. Medical 
College Hospital , Kozhikode. 

1. Liquid Developer — 100 Packets ( 19 Liter/Pkt.) 
2. Liquid Fixer — 100 Packets ( 19 Liter/Pkt.) 

Superscription tender number should be specifically 
noted as - S3/ 800/ 2014/ HDS. 


| Price of tender (in duplicate ) + ST ( Cash only/ Money 
Order) - 687. 

Date and time of close of sale of tender form 
9 - 6- 2014 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 10 -6 - 2014 at 
5 p . m . 


| Date and time for opening of tender - 11 - 6 -2014, at 
12 Noon. 

Date upto which rates are to be firms — 31-6 - 2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode - 8 . 


Govt. Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Superintendent. 


